ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Wessels gate nr. 1 
Betegnelse 


Eier 1970 Gundersen, Gunvor m. fl. 

Takst kr 56 000 Areal tomt 4 1 nr bygninger 

Bruk Bolig, frisersalong. 


m' 


Oppfort 1887 tidligst senest 


omkring 


HJEMt 

Siste brann Tidligere branner 


»Nt»Il 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 

Tak Valmtak, skifer 


Kjeller 

Under hele huset 
Frisersalong i kjeller. 


Eksteriør Symmetrisk fasade m. T-post vinduer. Flat prof. omr. m. 

overbord på store utskårne. konsoller. Utskåret felt under, 
over- og nnderbord. Hor. bånd m. fort. under vinduer x Z.et 

Interiør 


Gårdsplass, Gras, hage, velstelt. 
Ufhu8 Bakgård i to et. som forhus, 


bebodd, bra. 


Ombygging 

1886 Nybygg anmeldt. 

1895 Forandr, av uthusbygn. Kjeller innmurt. 
1918 Forandring av kjeller. 
1958 WC/Dusj innstallert. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

I oppløsning. 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7.1975 
si 9" J.T. 



Gate Vesselsgate 



nr. 1 . 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Wessels gate nr 
Betegnelse 


Eier 1970 Rinnan, Inga og Harriet 

Taket Itr T ^ finn Aiaai tomt 'l 1 ^W> ? hvanina*r 
laKSi Kr. uuu Mreai lomi ■ i ^/n . oyymyci 

Bruk Bolig, frisersalong. 


rn' 

III 


Oppfart 1887 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 
Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset s tein, sprukket. 
Vegger Tømmer, liggende faspanel. 

Tak Valmtak, skifer. 


Kjeller 

Under hele huset 
Frisersalong i kjeller 


Eksteriør Modernisert m. flat omr. T-post vinduer. To fløyet 
fyllingsdør m. overvindu. 


Interiør 




Gardsplass, Grus, bra. 

Uthus Bakgård i to et. som forhus 


, bebodd, bra. 


Ombygging 

1887 Nybygg anmeldt. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

I oppløsning 




Vedlikeholdstilstand tt 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Priorl'ering 




Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 



Gat * Wessels gate 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Wessels gate nr. 3 




Eier 1970 Sagen, Herman 

Takst kr. 80000 Areal tomt 701 m J . bygninger 
Bruk Bolig, verksted 


m J 


Oppfort 1891 tidligst senest 


omkring 


KJENI 

Siste brann Tidligere branner 


ANT AT T 


Byggherre 

Ark iialf t 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 

Tak Valmtak, skifer 


Kjeller 

Under hele huset. 
Verksted i kjeller 


Ekslener Enkel 1880-preg. Trapp m. smi jernsrekkverk. 


Interiør 




Gårdsplass, Heller, velstelt 

u,hus Bakhus i to et., som forhus 


, bebodd, bra. 


Ombygging 

1890 Nybygg anmeldt. 

1953 Gullsmedvérksted innredet. 

1959 Garasje oppført. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurderlng C 
Miljøvurdering B 




Priori'ering C 




Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 




Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 






TH hinder 






lor bevaring? 






Fremtidige planer 






.. 















tø, 5 



136-3 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Wessels gate nr. ^ 
Betegnelse 


Eier 1970 Bjerkan, Jakob 

Takst kr. 55 000 Areal tomt 756nV. bygninger 
Bruk Bolig, forretning i bakgard. 


m' 

s 


Oppført tidligst senest 


omkring 


Kjem 

Siste brann Tidligere branner 


SJTJTi 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


r., Pusset stein. hel. 
urunnmur ^ ^ ^ \* ^ ^cxnj j. ■ 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 
Tak Valmtak, skifer, kobbhus. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Eksterier Enkelt 1880-preg: 




Interiør 




Gardsplass, Betong, heller, bra. 

Uthus Bakgård i to et., som forhus 


, bebodd, bra. 


Ombygging 




1889 Nybygg anmeldt 
195^ WC innstallert 
1956 Bad innstallert 
1958 Garasje bygget 
1960 Kobbhus oppført 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 



Gate 'Wessels gate 



r. k 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Wessels gate nr 5 
Betegnelse 


Eier 1970 Hgynesdal, Leif Larsen 

Takst kr 83 000 Areal tomt 676 m } bvaninaer 

larva» ■» f . — ww mcai iwliu v_J / v_> . wjj '""j»' 

Bruk Bolig, forretning 




Opptart 1890 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTA' T 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 
Hovedmål 


Etasjer 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 

Tak Valmtak, skifer, kobbhus. 


Kjeller 

Under hele huset. 
Forretn-, i kjeller. 


Eksteriør Enkelt 1880-preg. To fløyet inng.dør. m. fyllinger og 
overvindu. 


Interiør 




Gardsplass, Grus, ustelt. 

Uthus Bakgård i to et, som forhus 


, bebodd, bra. 


Ombygging 

1890 Nybygg anmeldt 
1914 Forandring 

1932 Bakbygn. reparért etter brannskade 
1932 Kobbhus oppført 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 



Gate Wessels gate nr. 5» 



Eldre bilder 








Foto 






• 







Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



1 — 

Gate Wessels gate nr. 6 
Betegnelse 





Eier 1970 Kvitland, Agnar 

Takst kr. ^5 000 Areal tomt 677 m » bygninger 
Bruk Bolig 


m 1 


Oppfort 1893 tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


SSfin 


Byggherre 

Ark itol< f 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur p USS et stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 

™ Valmtak, skifer 


Kjeller 

Under hele huset. 


Eksterier Enkel 1880-preg. 




Interier 




Gardsplass, Grus, ustelt. 

Uthus Bakhus i to et. Som forhus. 


Bebodd. Bra. 


Ombygging 

1893 Nybygg anmeldt 

1913 Forandring av kjeller 

1962 Vinduer endret i kjeller 


Tegninger, oppmélinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurderlng C 
Miljøvurdering D 




Prioritering C 




Dato 1.7.1975 
Sion J.T. 



Gate Wessels gate 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Wessels gate nr. 7 
Betegnelse 




Eier 1970 Sponaas , Sverre 

Takst kr. 60 000 Areal tomt k8km 3 . bygninger 

Bruk Bolig i forretning 




Oppfort 1891 tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, sprukket. 
Vegger Tømmer, liggende faspanel. 

Tak Valmtak, skifer, kobbhus. 

Rennokasse på konsollrekke . 


Kjeller 

Under hele huset 
Forretn. i kjeller. 


Eksterior , oon 

1 ooO-preg. 




Interiør 




Gardsplass, Heller, grus, ustelt. 

Uthus Bakgård i to et. Som forhus. 


Dårlig. 


Ombygging 




1891 Nybygg anmeldt 

1913 Forandring 

1932 Reparasjon etter brann 

1932 Kobbhus oppført 

1961 Dusj/WC innredet. 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljevurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 



Gate 


Wessels ga te 


or. 7 


Eldre bilder 


Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
lor bevaring? 

Fremtidige plener 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate ossels gate nr 5 
Betegnelse 


Eier 1970 Mæhre Thea R. 

Takst kr ^8 OOQ Areal tomt 5 1 T m' bvaninaer 

l anst R|. ' U U u nicd< luini • ' 1 1 ' . uyyniHyo 

Bruk Bolig 


m' 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


»N1«'I 

% 


Byggherre 

ATKIieKl 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Valmtak/ skifer 


Under hele huset. 


Eksteriør Modernisert m. nye todelte vinduer i eldre omramming. 


Interiør 




Gardsplass, Grus, bra 

Uthus Bakgård i to et. som forhus, 


bebodd, bra. 


Ombygging 




1891 Nybygg anmeldt 
19^9 WC innstallert 
1967 WC innstallert 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering q 




Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 




Litteratur 




Kultur-, personalhistorie 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Wessels gate nr . 9 
Betegnelse 


Eier 1970 Næss John Jensen 

Takst kr. 70 000 Areal tomt 503nV. bygninger 

Bruk Bolig 




Oppført 1891 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


«NTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 


Grunnmur Pusset, stein, sprukket. 
Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak, skifer 




Eksteriør 1880-preg m. løvsagarbeider og fortanning på hor. bånd. 
Trapp m. smi jernsrekkverk. 


Interiør 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 




1891 Nybygg anmeldt 

1913 Forandring av kjeller 

1951 WC innstallert 

1952 Ominnredning av entré 
1961 Ominnredning av entré 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Posi tive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 



Gate 



Wessels ga te 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremt idig* planar 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Wésselsgt. nr. 10 
Betegnelse 


trangen., tsjørg 

Eier1970 ' ° 

Takst kr 60 000 Areal tomt 'ni m J bvaninger 
Bruk Bolig 


m ! 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTA! | 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 

Tak Valmtak, skifer 
Kobbhus . 


Kjeller 

Under hele huset. 


Eksteriør T-post vinduer delv. i grupper. Flat enk.prof. omr. m. 

overbord på spes. utskårne konsoller. Fort. og prof. hor. 

bånd. , under vinduer. To. f løvet inng.dør m. halvsøyle 
portal omr. Trapp ni. smijernsreRkvgrR. ' 

Interiør 


Gardsplass, Grug ? bra< 

Uthus Bakgård i to et. som forhus, 


bebodd, bra. 


Ombygging 




1892 Nybygg anmeldt 
1897 Nybygg anmeldt 
1938 Kobbhus oppført 




Tegninger, oppmålinger 

• 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Priorl»ering C 




Dato 1.7.75 
Sign J . T. 



Gate Wessels gate 



nr. 10 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Wessels gate nr. 1 1 
Betegnelse 


Eier 1970 Harper, Hjørdis 

Takst kr (id 000 Areal tomt ( )" nr bvaninaer 
Bruk Bolig 




Oppført 1891 tidligst senest 


omkring 


Kjem 

Siste brann Tidligere branner 


AN14H 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Sprukket 


Kjeller 


Vegger Tømmer, liggende fas panel 


Under hele huset 


Tak Valmtak. Rød eternit. Kobbhus 




Eksterier Enkel 1880-preg. To-f løyet inngangsdør med overvindu . 


Interiør 




Gardsplass, Heller, gras. Velstelt. 

uthus Bakgård i to etasjer. Som forhus. Bebodd. Bra 


Ombygging 

1891 Nybygg anmeldt 

1937 Kobbhus oppført 

1964 Wc/vaskerom i kjeller 

1969 Kobbhus oppført 

1970 Forandring av bakbygning etter brannskade. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Taktekking endres til 
ski.fer. 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7.75 
Sign J . T . 



Gate Wessels gate 


nr. 1 1 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 




Til hinder 




tor bevaring? 




Fremtidige planer 











ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Wessels gate n r. 12 
Betegnelse 


Eier 1970 Sandvik G. Furuseth S. 
Takst kr. 62 000 Areal tomt 606™' bygninger 
Bruk Bolig, forretning. 


rn' 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJEMI 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 

Tak Valmtak, skifer. 


Kjeller 

Delvis. 


Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat enk. prof. omr. 

Markert overbord på utsk. konsoller. Utsk. felt under 2. et 
vinduer. Søyleomr. av butikkvindu. Overbord som hor. band i 
1 et. og øverst. To fløyet fyllingsdør m. overvindu og 
søyleomr. Smi jernsrekkverk. 

Gårdsplass, Heller, velstelt. 

uthus Bakhus i to et., som forhus, bebodd, br"a. 


Ombygging 




1892 Nybygg anmeldt 
1897 Hovedbygn. oppført. 
1968 Ominnredning 1. et. 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Posi tive . 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering D 




Priorfering C 




Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 



Gate 



Wessels gate 



12, 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
tor bevaring? 

Fremtidig* planar 




tafl.iu rø/n 



1EGISTI 



Bebyggelse 



BO XI ff, 

Oppfort 1 89 1 


i crrefning 

tidligst 


senest 


omkring 


KJ£KI 

Siste brann 


Tidligere branner 




«NIA1I 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 





Gate 

Betegnelse 



Wessels gate 



nr. 13 



Eier 1970 Jakobsen, Kåre. 1979: Oscar i ostholra, 



Takst kr. 



70)00 Areal tomt 730 m ! , bygninger 



m' 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset stein, hel. 
Tømmer, liggende faspanel. 

Valmtak, skifer. 



Kjeller 



Under hele huset. 
Forretn. i kjeller, 



Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat prof. omr. og over 
bord på konsoller. Fort. under overbord og hor. bånd. 

Interiør 

Gardsplass, Heller, bra. 

Uthus Bakhus i to et. Som forhus. Bebodd. Bra. 



Ombygging 



1891 Nybygg anmeldt 

1928 Fiskeutsalg i kjeller 

1936 Kobbhus oppført. 

1956 WC/Dusj innstallert. 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Posi tive 



Vedlikeholdstilstand B-C 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering C 



Dato 1.7. 1975 
Sign J.T. 



Gate Wessels gate 


nr. 13 


.... 




Eldre bilder 


Foto 




• 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Wessels gate nr . ik 
Betegnelse 




Eier 1970 Østgaard Sam. 

Takst kr. 90 000 Areal tomt 698m> bygninger 
Bruk Bolig, forretning. 


— 

rn' 


Oppfort 1801 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 

ArKlieRl 


Oppr. bruk 


Plantype 


— — 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 

Tak Valmtak, skifer 


Kjeller 

Under hele huset. 
Forretn. i kjeller. 


Eksterior Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat prof. omr. og fort 
under overbord på konsoller. Løvsagarb . under hor. bånd. 
To fløyet fyllingsdør m. overvindu. Trapp ni. smi jernsrekk- 

Interior 


Gårdsplass, Grus, trang. 

Uthus To et. bakgård. Som forhus. Bebodd. Bra. 


Ombygging 




1891 Nybygg anmeldt 

1914 Forandring av kjeller 

1926 Delikatesseforretning i kjeller. 

1968 WC i kjeller. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prlorl-ering C 




Datol . 7. 1975 
Sign J.T. 




Litteratur 



t 



Kilder 



Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 


a, 


Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 





Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Wessels gate nr. 15 a 
Betegnelse 


Eier 1970 Loften iver 

Takst kr 70 000 Areal tomt 496 m J bygninger 
Bruk Bolig 




Oppfart 1897 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


AN1»tT 


Byggherre 
ArKiteKi 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 . 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Tjnder hele huset. 


Tak Valmtak, skifer. 




EksterierTo og trefags T-post vinduer m. flat prof. omr. Overbord 

på konsoller m. fort. under. Hor. bånd m. fort. og løvsag- 

arbeider. Utskårne felter under vinduer i 2. et. Trapp m. 
|nterjBr smi jernsrekkverk. 


Gårdsplass, Grus » heller, ustelt. 

Uthus To et. bakg. Som forhus. Bebodd. Bra. 


Ombygging 

1896 Nybygg anmeldt 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering D 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 



Gate Wessels gate nr. 15 a 



Eldre bilder 


Foto 







Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Wessels gt. nr. 16 
Betegnelse 


Eier 1970 Horgøien, Roald 

Takst kr. 50 000 Areal tomt 415 m'. bygninger 

Bruk Bolig 


w 1 


Oppfart 1894 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANIATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


AiiiiiBMi mm T^i iq cot* Q"f~i=*"in Qnyi i Ir Ir * > 
orunnmur a uooc i o ucin • o jjx uxviv t. l» 

Vegger Liggende faspanel. Tømmer. 


Kjeller 

Under hele huset 


Tak Valmtak. Skifer 




Ekstenor H,nkel looO-preg. 




Interiar 




Gardsplass, Grus. Heller. Bra 

Uthus To etg. bakgård. Som forhus. 


Bebodd. Bra 


Ombygging 

1 oyj iNyDygg anme lat 
1938 Kobbhus oppført 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikehqldstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering 0 
Miljøvurdering B 




Priori'ering ~ 




Dato 1.7.75 
Sign J.T. 



Gate 



Wessels gt. nr. 16 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Framtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Wessels gt. nr. 18 
Betegnelse 


Eier 1970 Fissura, Jenny 

Takst kr. 60 000 Areal tomt 467 m ' bygninger 
Bruk Bolig 


rn' 


Oppfart 1898 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
ArKiieKi 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, Sprukket. 
Vegger Tømmer. Liggende faspanel 


Kjeller 

Under hele huset 


Tak Valmtak. Skifer 




Eksterier To- og tref agsvinduer med utstyr tilsv. nr. 21 


Interiør 




Gérdsplass, Grus. Gras. Ustelt. 

Uthus To etg. bakgård. Som forhus. 


Bebodd. Bra. 



Ombygging 

1897 Nybygg anmeldt. 
19^6 Kobbhus oppført 
1954 Wc innstallert 



Tegninger, oppmalinger 





Ønskelige forandringer 


t 


Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand 1 ' 
Arkitakturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering q 




Dat0 1.7.75 
Sign j >x . 





Gate 


Wessels gt. 




nr. 18 




Eldre bilder 






Foto 





Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Framtidige planer 










ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Wessels gate nr. 22 
Betegnelse 


Eier 1970 Audun Finseth 

Takst kr QO 000 Areal tomt &2.U m ! bygninger 
Bruk Bolig 


rn' 


Oppfort 1 897 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANM" 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein Hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspahel. 


Kjeller 


Tak Valmtak. Skifer. 


Under hele huset. 


Eksteriør 1880. Delvis modernisert. Rotet fasade. 


Interiør 




Gardsplass, Hage, grus, gras. Velstelt. 
Uthus To etg. Bakhus. 


Ombygging 1897 Nybygg anmeldt. 

1 964 Utstillingslokale i sokkeletas j e . 
1968 Vinduer skiftet. 

1975 Bad/wc modernisert og innstallert i alle etg. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive . 




Vedlikeholdstilstand B-C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Priori«ering 




Dato 1 .6. 1975. 
Sign J.T. 



Wessels gate 




Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
lor bevaring? 



Fremtidige plener 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gale Wessels gate nr. 26 

Betegnelse 




Eier 1970 Staldvik, Sigurd 

Takst kr. 68 000 Areal tomt ^77 m'. bygninger 

Bruk Bolig 


, 

m J 


Opptart 1897 tidligst senest 


omkring 


KJtMT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
ArKiieKi 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 . 


Grunnmur Pusset stein. Hel. 

vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Valmtak. Skifer. 


Under hele huset. 


Eksterier T-post vinduer med 3 fag. Flat prof . omramming. Ny dør. 
Hor. bånd med løvsagarbeider under vinduer. 


Interiør 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 1897 Nybygg anmeldt. 

1955 Dusj. Innstallert. 

1955 Opppussing av butikklokaler. 

1956 WC i kjeller. 

1973 Bad/WC innstallert. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive . 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 1.6.75 
Sign J.T. 



Gate 


Wessels frate 


nr. 26 






Eldre bilder 




Foto 







Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 

Til hinder 
for bevaring? 

Framtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Wessels gate nr. 28 
Betegnelse 


Eier 1970 Mathias Tagseth 

Takst kr. 80 000 Areal tomt 850 m* bygninger 

Bruk Bolig 


rn' 


Oppfart 180 7 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANT»" 


Byggherre 

ArlrilAbt 

ArKiieKi 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, Hel. 

Vegger Tømmer. Liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus. 


Under hele huset. 


Eksterier Jevnt fordelte nye hele ruter i gamle vindusåpn.med 
flat prof.omr.og overbord på konsoller. Prof.og ut- 
skåret hor. bånd i etas jeskiller. Smi jernsrekkverk. 

Interior 


Gårdsplass, Heller. Grus. Ustelt. 
Uthus En etg. Skur. 




Ombygging 1897 Nybygg anmeldt 

1935 Kobbhus oppført. 


Tagninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljovurdering B 




Prioritering 




Dato 1.6.75 
Sign J«T« 



Gate 


Wessels gate 


nr. 28 




Eldre bilder 




Foto 


• 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 

Framtidig* planer 




- 



